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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 62 

8 Απριλίου 2015 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, δημοσίου δάσους, 
εμβαδού 5.648,24 τ.μ. στη Θέση «Δαφνούλι» Τ.Κ. 
Κατακόλου Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου, της 
Π.Ε. Ηλείας λόγω παρανόμου εκχέρσωσης- κατά¬ 
ληψης. 1 

Μερική ανάκληση της αριθμ. 3649/19-10-2007 (562 Δ') 
απόφασης κήρυξης αναδασωτέας Γενικού Γραμ- 
ματέα της Π.Δ.Ε. όπως ισχύει σήμερα, για έκτα¬ 
ση εμβαδού 3.170,98 τ.μ. στη θέση «Στενόλακκα» 
εντός οικισμού Ράπτη Τ.Κ. Λιβαδακίου του Δήμου 


Ανδρίτσαινας- Κρεστένων της Π.Ε. Ηλείας. 2 

Επανακήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, δημοσίου 
δάσους, εμβαδού 51,872 στρεμ.. στη Θέση «ΜΑΡ¬ 
ΜΑΡΑ» Τ. Κ. Κεραμιδιάς Δ.Ε. Αμαλιάδας του Δή¬ 
μου Ήλιδας, της Π.Ε. Ηλείας λόγω πυρκαγιάς. 3 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 33781/924 (1) 


Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, δημοσίου δάσους, 
εμβαδού 5.648,24 τ.μ. στη Θέση «Δαφνούλι» Τ.Κ. Κα¬ 
τακόλου Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου, της Π.Ε. 
Ηλείας λόγω παρανόμου εκχέρσωσης- κατάληψης. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις δ/ξεις του αρθ. 117 παρ 3 και το άρθρο 24 παρ. 
1 του Συντάγματος της χώρας. 

2. Τ ις δ/ξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3200/1955 «Περί Δι¬ 
οικητικής Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις δ/ξεις του άρθ. 1 Ν. 2503/1997 «Περί διοικητικής 
αποκεντρώσεως», όπως αυτές τροποποιήθηκαν μετα¬ 
γενέστερα. 

4. Το Ν. 3852/4-6-2010 (87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό¬ 
γραμμα Καλλικράτης». 

5. Το Π.Δ. 139/23-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω¬ 
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου». 


6. Τις διατάξεις του αρθ. 47 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 
(ΦΕΚ 303 Α'/17-12-2010) «εξορθολογισμός διαδικασιών 
και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες δια¬ 
τάξεις. 

7. Τις δ/ξεις του άρθρου 41 παρ. 1 και 3 του Ν. 998/1979 
«περί προστασίας των Δασών κλπ.» και ειδικότερα το 
άρθρο 38 παρ. 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
35 παρ. 1 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/2014). 

8. Τις δ/ξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την 
παρ. 9 του άρθρου 21 αυτού. 

9. Τ ις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3698/2008 (198 Α') 
και την αριθμ. 97870/2248/7-5-2009 εγκύκλιο δ/γή 
του ΥΑΑΤ σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 36 του 
Ν. 3698/2008. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά¬ 
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 112/Α72010). 

11. Τις: α) 160417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980, 
γ) 141823/24-2-1983 και δ) 179171/3-9-1985 δ/γές του 
Υπουργείου Γεωργίας σχετικές με την κήρυξη εκτάσε¬ 
ων ως αναδασωτέων. 

12. Την αριθμ. 216056/1746/13-10-2011, εγκύκλιο του 
ΥΠΕΚΑ. 

13. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-02- 
2015 (ΦΕΚ Α' 24)καθώς και το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ Α' 93). 

14. Την 17368/669/13-02-2015 πρόταση του Δασαρχείου 
Πύργου που αναφέρεται στο θέμα για κήρυξη Δημοσίου 
δάσους ως αναδασωτέας, εμβαδού 5.648,24 τ.μ. διότι το 
δημόσιο δάσος που την κάλυπτε καταστράφηκε από 
εκχέρσωση-κατάληψη η οποία έγινε την 10-01-2015 έως 
23-01-2015 από τον Κωνσταντίνο Ζησιμόπουλο του Ιω¬ 
άννη κάτοικο Κατακόλου, διαπιστώθηκε την 23-01-2015 
κατόπιν της από 11-02-2015 αυτοψίας του Φώτη Οεοδω- 
ρόπουλου, Δασοπόνου και ως εκ τούτου επιβάλλεται η 
εκ νέου δάσωσή της. 

15. Τ ο γεγονός ότι από την εκτέλεση της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ¬ 
πολογισμού, αποφασίζουμε: 
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Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα την έκταση του δημο¬ 
σίου δάσους, 5.648,24 τ.μ. στη Θέση «Δαφνούλι» Τ.Κ. 
Κατακόλου Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου, της Π.Ε. 
Ηλείας λόγω παρανόμου εκχέρσωσης - κατάληψης. Η 
έκταση καλυπτόταν προτού εκχερσωθεί από πυκνή 
(συγκόμωση >0,7) δενδρώδη δασική βλάστηση από 
αείφυλλα - πλατύφυλλα (πουρνάρια), σύμφωνα με την 
ανωτέρω πρόταση του Δασαρχείου Πύργου και όπως 

προσδιορίζεται με τα στοιχεία Εα (1, 2.15,16,1) εκτά- 

σεως 5.275,70 τ.μ. και Εβ (17,18, ..., 25, 26,17) εκτάσεως 
372,54 τ.μ. στο από 13-02-2015 συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:1.500 και εντοπίζεται σε Χάρτη 
Προσανατολισμού κλίμακας 1:50.000, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της και έχει όρια: 

Εα=5.275,70 τ.μ. 

Ανατολικά: Με φερόμενη ιδιοκτησία ιδίου. 

Δυτικά: Με φερόμενη ιδιοκτησία ιδίου και δημόσιο 
δάσος. 

Βόρεια : Με φερόμενη ιδιοκτησία ιδίου. 

Νότια: Με δημόσιο δάσος και φερόμενη ιδιοκτησία 
Σπίνου. 

Εβ=372,54 τ.μ. 

Ανατολικά: Με δημόσιο δάσος. 

Δυτικά: Με δημόσιο δάσος. 

Βόρεια: Με δημόσιο δάσος και αγροτοδασικό δρόμο. 

Νότια: Με δημόσιο δάσος. 


Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα¬ 
δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
της ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και η 
αποκατάσταση με φυσική η τεχνική αναγέννηση της κα- 
ταστραφείσας δασικής βλάστησης αποτελούμενη από 
πυκνή δενδρώδη δασική βλάστηση αείφυλλων- πλατύ¬ 
φυλλων με πυκνότητα, ποσοστού 70%. 

Επιτρέπεται υποβολή κατ’ αυτής αίτηση ακύρωσης 
στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πατρών μέσα σε Προ¬ 
θεσμία (60) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της 
δημοσίευσης ή της κοινοποίησης. 

Από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ¬ 
νητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, Φ.Ε.Κ. 98 Α'/22-04-2005). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 19 Μαρτίου 2015 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθμ. 33540/910 (2) 

Μερική ανάκληση της αριθμ. 3649/19-10-2007 (562 Δ') 
απόφασης κήρυξης αναδασωτέας Γενικού Γραμμα- 
τέα της Π.Δ.Ε. όπως ισχύει σήμερα, για έκταση εμβα- 
δού 3.170,98 τ.μ. στη θέση «Στενόλακκα» εντός οικι¬ 
σμού Ράπτη Τ.Κ. Λιβαδακίου του Δήμου Ανδρίτσαινας 
- Κρεστένων της Π.Ε. Ηλείας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις δ/ξεις του αρθ. 117 παρ 3 και το άρθρο 24 παρ. 
1 του Συντάγματος της χώρας. 

2. Τις δ/ξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3200/1955 «Περί 
Διοικητικής Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Τις δ/ξεις του άρθ. 2503/1997 «Περί διοικητικής απο- 
κεντρώσεως» όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέ¬ 
στερα. 

4. Τις δ/ξεις του Ν 998/1979 «περί προστασίας των 
Δασών κ.λπ» και ειδικότερα των άρθρων 10 και 44 
παρ. 3 και 4 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 36 του 
Ν. 3698/2008 (198 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
35 και 52 του Ν. 4082/2014. 

5. Το Ν. 3852/4-6-2010 (87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό¬ 
γραμμα Καλλικράτης». 

6. Το Π.Δ. 139/23-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω¬ 
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου. 

7. Τ ις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3698/2008 (198 Α') 
και την αριθμ. 97870/2248/7-5-2009 εγκύκλιο δ/γή 
του ΥΑΑΤ σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 36 του 
Ν. 3698/2008. 

8. Τις δ/ξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την 
παρ. 9 του άρθρου 21 αυτού. 

9. Την αριθμ. 3649/19-10-2007 (562 Α') απόφαση κήρυ¬ 
ξης αναδασωτέας Γ ενικού Γ ραμματέα της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος όπως ισχύει σήμερα, με την οποία κη¬ 
ρύχθηκε αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς έκταση εμβαδού 
210.000,00 στρεμμάτων. 

10. Την αριθμ. 216056/1746/13-10-2011, εγκύκλιο του 
ΥΠΕΚΑ. 

11. Τις: α) 160417/1180/8.7.1980 και β) 182447/3049/24.9.1980 
δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας σχετικές με την κήρυξη 
εκτάσεων ως αναδασωτέων. 

12. Την αριθμ. 15/2014 απόφαση της Α/θμιας Επιτροπής 
Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ηλείας η οποία γνω- 
μοδότησε θετικά και αποφάσισε σχετικά για την άρση 
αναδασωτέας της έκτασης εμβαδού 3.170,98 τ.μ. στη 
θέση «Στενόλακκα» εντός οικισμού Ράπτη Τ.Κ. Λιβαδα- 
κίου του Δήμου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων. 

13. Τ ις διατάξεις και την σχετική νομολογία περί ανά¬ 
κλησης των διοικητικών πράξεων. 

14. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
6.2.2015 (ΦΕΚ Α' 24) καθώς και το άρθρο 56 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93). 


15. Την αριθμ. 152597/4174/07-11-2014 πρόταση του Δα¬ 
σαρχείου Ολυμπίας με θέμα πρόταση άρσης αναδασω¬ 
τέας για μερική ανάκληση της 3649/19-10-2007 απόφα¬ 
σης κήρυξης αναδασωτέας καθώς και την από 06-11-2014 
εισηγητική έκθεση Δημητρίου Κωνσταντόπουλου, για 
άρση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3.170,98 τ.μ. που 
βρίσκεται στη θέση «Στενόλακκα» εντός οικισμού Ράπτη 
Τ.Κ. Λιβαδακίου του Δήμου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων 
φερόμενης ιδιοκτησίας Κανδρή Μιλτιάδη του Βασιλείου 
«λόγω πλάνης». 

16. Τις διατάξεις του αρθ. 47 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 
(303 Α') «εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση 
της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις». 

17. Τη θετική εισήγηση της Δ/σης Δασών Ηλείας προς 
τον Γ ενικό Γ ραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε¬ 
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με την οποία 
προτείνεται η εν μέρει ανάκληση της αναφερόμενης 
στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε: 

Ανακαλούμε μερικώς την αριθμ. 3649/19-10-2007 (562 Δ') 
απόφαση κήρυξης αναδασωτέας Γενικού Γραμματέα 
Π.Δ.Ε. όπως ισχύει σήμερα, για έκταση εμβαδού 3.170,98 
τ.μ. που είχε εξαιρεθεί αόριστα από την έκταση των 
210.000,00 στρεμμάτων και η οποία κηρύχθηκε ανα¬ 
δασωτέα λόγω πυρκαγιάς με την ανωτέρω απόφαση. 
Η ανωτέρω έκταση βρίσκεται στην θέση «Στενόλακκα» 
εντός οικισμού Ράπτη Τ.Κ. Λιβαδακίου του Δήμου Αν- 
δρίτσαινας- Κρεστένων της Π.Ε. Ηλείας, όπως προσδι¬ 
ορίζεται στο προσαρτημένο αναπόσπαστα στην πα¬ 
ρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2000 για 
την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 15/2014 απόφαση της 
Α/θμιας Ε.Ε.Δ.Α Ηλείας σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Ν. 3698/2008 και ορίζεται ως εξής: 

Ανατολικά : Με έκταση ιδιοκτησίας Σκουτζούρη Δη¬ 
μητρίου και Φωτόπουλου Βασιλείου. 

Δυτικά : Με έκταση ιδιοκτησίας Φωτόπουλου Ιωάννη. 

Βόρεια: Με έκταση ιδιοκτησίας Σκουτζούρη Δημητρί¬ 
ου. 

Νότια : Με έκταση ιδιοκτησίας Χρυσανθάκη Γεωργίου, 
Δέλγα και λογγωδη έκταση. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η 3649/19-10-2007 απόφαση γε¬ 
νικού γραμματέα Π.Δ.Ε όπως ισχύει σήμερα. 

Επιτρέπεται υποβολή κατ’ αυτής αίτηση ακύρωσης 
ενώπιον του (οικείου) Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
μέσα σε προθεσμία (60) ημερών, που αρχίζει από την 
επομένη της δημοσίευσης η της κοινοποίησης. 

Από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 
90 του Π.Δ. 63/2005 «κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 
Α'/22-04-2005). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 19 Μαρτίου 2015 

Ο ασκών καθήκοντα Γ ενικού Γ ραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 82% 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθμ. 33773/922 (3) 

Επανακήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, δημοσίου δά¬ 
σους, εμβαδού 51,872 στρεμ. στη Θέση «ΜΑΡΜΑΡΑ» 
Τ. Κ. Κεραμιδιάς Δ.Ε. Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας, 
της Π.Ε. Ηλείας λόγω πυρκαγιάς. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις δ/ξεις του αρθ. 117 παρ 3 και το άρθρο 24 παρ. 
1 του Συντάγματος της χώρας. 

2. Τις δ/ξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3200/1955 «Περί 
Διοικητικής Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Τις δ/ξεις του άρθ. 1 Ν. 2503/1997 «Περί διοικητικής 
αποκεντρώσεως», όπως αυτές τροποποιήθηκαν μετα¬ 
γενέστερα. 

4. Τον Ν. 3852/4-6-2010 (87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό¬ 
γραμμα Καλλικράτης» 

5. Το Π.Δ. 139/23-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω¬ 
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου». 

6. Τις διατάξεις του αρθ. 47 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 
(ΦΕΚ 303 Α717-12-2010) «εξορθολογισμός διαδικασιών 
και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες δια¬ 
τάξεις. 

7. Τις δ/ξεις του άρθρου 41 παρ. 1 και 3 του Ν. 998/1979 
«περί προστασίας των Δασών κ.λπ.» και ειδικότερα το 
άρθρο 38 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
35 παρ. 1 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/2014). 

8. Τις δ/ξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία δασικών 
οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» & ειδικότερα την 
παρ. 9 του άρθρου 21 αυτού. 

9. Το έκτο κεφάλαιο του Ν. 3621/2007 (ΦΕΚ Α' 279) το 
οποίο εφαρμόζεται για την επανακήρυξη της ως άνω 
έκτασης. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3698/2008 (198 Α') 
και την αριθμ. 97870/2248/7-5-2009 εγκύκλιο δ/γή 
του ΥΑΑΤ σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 36 του 
Ν. 3698/2008. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά¬ 
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 112/Α72010). 

12. Τις: α) 160417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980, 
γ) 141823/24-2-1983 και δ) 179171/3-9-1985 δ/γές του 
Υπουργείου Γεωργίας σχετικές με την κήρυξη εκτάσε¬ 
ων ως αναδασωτέων. 

13. Την αριθμ. 216056/1746/13-10-2011, εγκύκλιο του 
ΥΠΕΚΑ. 

14. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
6-02-2015 (ΦΕΚ Α' 24) καθώς και το άρθρο 56 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93). 

15. Την 3031/13-10-2005 (Δ' 1262) σύμφωνα με την οποία 
η ως άνω έκταση 51,872 στρεμ. εμβαδού περιλαμβάνε¬ 
ται εντός μεγαλύτερης έκτασης των 175,00 στρεμ. που 
έχει κηρυχτεί αναδασωτέα, μετά από την πυρκαγιά της 
23.8.2005. 


16. Την 156983/5960/14-11-2014 πρόταση του Δασαρ¬ 
χείου Αμαλιάδας που αναφέρεται στο θέμα για επα¬ 
νακήρυξη Δημοσίου δάσους ως αναδασωτέας, εμβαδού 
51,872 στρεμ. διότι το δημόσιο δάσος που την κάλυπτε 
καταστράφηκε από πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την 
19-07-2014 και διαπιστώθηκε την 18-09-2014 κατόπιν της 
από 18-09-2014 αυτοψίας της Μάρθας Τζουανοπούλου, 
Δασοπόνου και ως εκ τούτου επιβάλλεται η εκ νέου 
δάσωσή της. 

17. Το γεγονός ότι από την εκτέλεση της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ¬ 
πολογισμού, αποφασίζουμε: 

Επανακηρύσσουμε ως αναδασωτέα την έκταση του 
δημοσίου δάσους, εμβαδού 51,872 στρεμ. στη θέση «ΜΑΡ¬ 
ΜΑΡΑ» Τ.Κ. Κεραμιδιάς Δ.Ε. Αμαλιάδας του Δήμου'Ηλιδας, 
της Π.Ε. Ηλείας λόγω πυρκαγιάς. Η έκταση καλυπτόταν 
προτού εκχερσωθεί από αείφυλλα - πλατύφυλλα με πυ¬ 
κνότητα, ποσοστού 40-80%, σύμφωνα με την ανωτέρω 
πρόταση του Δασαρχείου Αμαλιάδας και όπως προσδι¬ 
ορίζεται με τα στοιχεία Ε (1, 2, 3,..., 11,12,13,1) εκτάσεως 
51,872 στρεμ. στο από 14-11-2014 συνημμένο Τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:4.000 και εντοπίζεται σε Χάρτη 
Προσανατολισμού κλίμακας 1:50,000, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της και έχει όρια: 

Ανατολικά: Με δημόσιο δάσος αείφυλλων- πλατύφυλ¬ 
λων (η έκταση έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα με την 
αριθμ. 3031/13-10-2005 απόφαση Γενικού Δ/ντη Περιφέ¬ 
ρειας Δυτικής Ελλάδας). 

Δυτικά: Με δημόσιο δάσος αείφυλλων- πλατύφυλλων 
(η έκταση έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα με την αριθμ. 
3031/13-10-2005 απόφαση Γενικού Δ/ντη Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας) και πέραν αυτού με Επαρχιακή οδό 111. 

Βόρεια : Με δημόσιο δάσος αείφυλλων - πλατύφυλλων 
(η έκταση έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα με την αριθμ. 
3031/13-10-2005 απόφαση Γενικού Δ/ντη Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας). 

Νότια: Με δημόσιο δάσος αείφυλλων - πλατύφυλλων 
(η έκταση έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα με την αριθμ. 
3031/13-10-2005 απόφαση Γενικού Δ/ντη Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας). 

Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα¬ 
δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
της ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και η 
αποκατάσταση με φυσική η τεχνική αναγέννηση της κα- 
ταστραφείσας δασικής βλάστησης αποτελούμενη από 
αείφυλλα - πλατύφυλλα με πυκνότητα, ποσοστού 40-80%. 

Επιτρέπεται υποβολή κατ’ αυτής αίτηση ακύρωσης 
στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πατρών μέσα σε Προ¬ 
θεσμία (60) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της 
δημοσίευσης η της κοινοποίησης. 

Από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ¬ 
νητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, Φ.Ε.Κ. 98 Α'/22-04-2005). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 19 Μαρτίου 2015 

Ο ασκών καθήκοντα Γ ενικού Γ ραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 81% 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 6 

30 6 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 6 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 6 

- 

20 6 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 6 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 6 

40 6 

15 6 

Β' 

300 6 

80 6 

30 6 

Γ' 

50 6 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 6 

- 

- 

Δ' 

110 6 

30 6 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 6 

Β' 

320 6 

Γ' 

65 6 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 6 

Α.Α.Π. 

160 6 

Ε.Β.Ι. 

65 6 

Α.Ε.Δ. 

10 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 6 

Δ.Δ.Σ. 

225 6 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 6 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 6, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βί.ξΐι·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ΙιΙίρ://νννννν.βί. 9 Γ - β-παϊΙ: ννβόπΐ33ΐβι·.β1@θί.9τ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΤΑΧ 210 52 21 004 












































































